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0 HJIEHHCTOHOrHX, COEPAHHbIX C HOHHHU, 

B 3AHCAHCKOH KOTJIOBHHE 

A, A. TarHJibii,eB 

Omckhh HayqHO-nccjieflOBaTejiBCKHH hhcthtyt npnpoAHOonaroBBix HmJeKAnn 
MHHHCTepCTBa 3flpaBOOXpaHeHHH PCOCP 

npHBefleHH MaiepnajiH no Gnojiornn n 9KTonapa3HTaM ycaion n ocTpoyxon HonHHn; 
Ha k)>khom no6epe>Ki>e acjibth ^epHoro Hprama n b npeffropnax Monpana (loro-BOCTon- 
Han nacTt 3ancaHCKon kotjiobhhh). 

B jiHTepaType HMeioTCH AamiBie o cbh3hx jieTyqnx MBirnen c B036yAHTe- 
jihmh pHAa npnpoAHOoqaroBLix 6ojie3Hen. IIo3TOMy mbi coSpajin HeKOTopBie 
MaTepnajiBi no bkojiothh n 3KTonapa3HTaM AByx bhaob pyKOKpBiJiBix b npnpoA- 
hbix onarax apSoBnpycHBix HH$eKD;Hn b loro-BocTonHon nacTH 3ancaHCKon 

KOTJIOBHHBI. 

^HeBKH ycaTBix hohhha Myotis mistacinus Kohl. HanAeHBi b CTpoemiHX 
C KpBimaMH H3 TpOCTHHKOBBIX MBTOB H B CTeHaX nOJiypa3pymeHHBIX rJIHHO- 
Shthbix kh6htok. MHorne H3 nocTpoen ctohjih b CTenn b 3 — 5 km ot HacejieH- 
hbix nyHKTOB Ha bbicokom 6epery MaTepnHCKoro jio>Ka ycTBH HepHoro HpTBima, 
THHym;erocH ot hoc. Tap6araTan ao nocejiKOB KaMBiin-3aBOA n IIojioBHHKa 
Ha paCCTOHHHH OT 100 AO 300 M K lory OT 3aJIHTBIX BOAOH TpOCTHHKOBBIX 3apo- 
cjien agjibtbi HepHoro HpTBima, cjiyjKamnx MecTaMH MaccoBoro BBinjioAa Kpo- 
Bococymnx KOMapoB h Apyrnx HaceKOMBix. 

YcaTBie hohhhh;bi 3a6npajiHCB Ha a^hb b nycTOTBi rjiHHoSnTHBix CTeH, name 
B MeCTaX HX COnpHKOCHOBeHHH C TpOCTHHKOBOH KpOBJiefi, B IIjeJIH MOKAY CHO- 
naMH TpOCTHHKOBBIX MBTOB, COCTaBJIHKHAHX HOTOJIOK H KpBIHiy KhShTOK. Ta- 
Kyio >Ke KpBirny HMeeT h rapa>K b hoc. KaMBim-3aBOA. B nycTOTax pa3pymeH- 
hbix CTeH o6Hapy>KeHBi HeSojiBinne rpynnoBBie ahcbkh ycaTBix hohhhh; 
(no 5—6 oco6efi). 

MccjieAOBaHne MHKpoKjiHMaTa AHeBOK noKa3ajio, hto TeMnepaTypa ocBemeH- 
hoh cojimjeM Hapy>KHOH noBepxHOCTH CTeH noAHHMajiacB nopon ao 43.8°; 
BHyTpn CTeH h tpocthhkobbix KpBirn b MecTax ahcbok ycaTBix hohhhjj; 0Ha 
SBiJia 6oJiee yMepemioH h KOJieSamiH ee 6 bijih MeHee pe3KHMH. BjianmocTB cy6- 
CTpaTa b AneBKax h oKpynsaiomHx hx CTeHax SBiJia oneHB hh3koh (He 6oJiee 
17% h He MeHee 4%). 

Ha ycaTBix Honmujax oTMeneHO neTBipe BHAa raMa30HAHBix KJiemefi h 
cnen;H(|)HHecKHe ajih hhx Myxn H3 ceM. Nycteribiidaeii kjiohu H3 poAa Cimex 
(Ta6ji. 1). 

B MancKHx h hiohbckhx c6opax KJiemefi Ichoronyssus mirabilis caMijBi 
cocTaBjiHJin 33.7%, hhm<|)bi — 13.8%. B c6ope b niojie cbmaob 6bijio 6.5%, 
a hhm(|) — 35.07%. CoAep>KaHHe caMOK b o6ohx cpaBHHBaeMBix cjiynaax 
He H3MeHHjiocB. TaKHe cooTHomeHHH yKa3BiBaioT Ha noBBiinemie hht6hchbhocth 
npnpocTa MHKpononyjiHAHH /. mirabilis bo BTopofi noJiOBHHe jieTa. npHMepHo 
TaK>Ke oSctoht agjio h b MHKpononyjiHAHHX Spintumix myoti. y Steatonyssus 
musculi b Mae—nioHe caMijBi cocTaBjiHJin 25%, a hhm^bi — 16%. 

Ha HOHHHii;ax, ao6bitbix b CTeHax nojiypa3BajiHBinHXCH khShtok, npoAy- 
BaeMBix BeTpoM h HHneM He 3ani;Hiii;eHHBix ot bjihhhhh cojiHenHofi paAHaijHH, 
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T a 6 jihu; a 1 

^JjieHHCTOHorne c ycaTwx iiomiiin B 3aiicaHCKOM paiiOHe 
BocToqHo-Ka3axcTaHCKoii o6jiacTii b 1962—1963 rr. 
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1962 

B rJIHHOOHTHbIX 
CTpoeHHHX (37) 

Ichoronyssus mirabilis Sen. et 

Tag.•. 

Steatonyssus musculi (Schrank) 

Spinturnix mioti Kol. 

Haemolaellaps casalis (Berl.). . 
Nycteribiidae g. sp 

Cimex sp 

14 

10 

19 

2 

13 

5 

1 

214 

80 

76 

3 

54 

14 

37.83 

27.02 

51.35 

5.40 

35.13 

13.51 

5.78 

2.16 

2.05 

0.08 

1.46 

0.40 

44 

19 

15 

2 

13 

5 

22.22 

15.87 

30.16 

3.17 

20.64 

7.94 

46.76 

18.70 

17.75 

0.69 

12.64 

3.64 



HToro 

- 

441 

170.24 

11.55 

— 

100.00 

100.00 

6 VII 

Tapa>K c tpoct- 

Ichoronyssus mirabilis Sen. et 








1963 

HHKOBOfl KpbinieH 

Tag. 

14 

77 
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3.66 

22 
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37.01 


(21) 

Spinturnix myoti Kol. 
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3.52 

10 
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35.59 



Nycteribiidae g. sp 

16 
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76.20 

2.33 

10 
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23.56 



Cimex sp 

4 

8 

19.05 

0.38 

3 

8.00 

3.84 



HToro 

- 

208 

238.11 

9.89 


100.00 

100.00 
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Ichoronyssus mirabilis He o6Hapy>KeHBi. B CTeHax, kpbitbix tpocthhkom tjih- 
hoShthbix khQhtok, ycaTBie hohhhijbi nopa>KeHBi 3 thmh KJienjaMH He paBHo- 
MepHo. B CTeHe h nacranHo b KpBirne iotkhoh 3kcho3hh,hh I. mirabilis 6bijih 
tojibko Ha oahom H3 11 3 BepBKOB. B CTeHe ceBepHOH 3 kcho3hh,hh Ha rpamnje 
C TpOCTHHKOBOH KpBIHieH OHH OTMeneHBI Ha 13 H3 15 3BepBKOB. B 3TOH (BTOpoft) 
AHeBKe h b AHeBKe, pacnojio>KeHHOH b KpBirne rapa>Ka, 6 biji HecKOJiBKo HH}Ke 
ypoBeHB TeMnepaTypBi h BBirne noKa3aTejin BjianmocTH TpocTHHKa, tjihhbi h 
hbijih, a TaK>Ke oTMeneHO npncyTCTBHe mojioabix ycaTBix hohhhh,. 

OSpaTHBie HOKa 3 aTejiH nojiyneHBi npn aHajiH 3 e pacnpeAejieHHH Steatonys- 
sus musculi Ha 3 thx >Ke rpynnax ycaTBix hohhhh,. B CTeHax pa3pymeHHBix kh- 
6htok KJiemaMH S. musculi nopa>KeHBi 6 H3 11 3 BepBKOB h coSpaHo 39 Kjiemen; 
H 3 KHKHOH CTeHBI KpBITOH KhShTKH HMH HOpa>KeHBI 3 3BepBKa H Co 6 paHO 38 KJie- 
njen, a b ceBepHOH CTeHe 3 toh kh6htkh H 3 15 3 BepBKOB KJiemn S. musculi 
Sbijih jihhib Ha oahom. Ha MajiOM MaTepnajie TpyAHO cyAHTB o npnnHHax Tanoro 
COOTHOHieHHH BHflOB KJieiH,eH Ha yCaTBIX HOHHHII,aX. Mo?KHO JIHHIB BBlCKa3aTB 
npe,ninojio>KeHHe hjih o pa3JiHHHBix 3KOJiorHnecKHx 3anpocax /. mirabilis h 
S. musculi , hjih 06 hx B 3 aHMHOM aHTaroHH 3 Me. 

OcTpoyxne hohhhijbi Myotis oxygnathus Mont. BnepBBie b 3ancaHCKOH 
KOTjioBHHe aoSbitbi b ymejine An^arap b 1964 r. (TarHJiBijeB, 1966). Hx ahobkh 
H an^eHBi b flByx nenjepax. nepBan nem;epa HaxoAHTCH b otbcchoh cnajie loro- 
boctohhoh 3kcho3hh;hh h npeACTaBjmeT H3 ce6n BepTHKajiBHyio mejiB c pacnra- 
peHHeM h cboaom BBepxy, BTopan — o6pa30BajiacB b pe3yjiBTaTe pacTpecKH- 
BaHHH KaMeHHOH HJIHTBI ^JIHHOH 250 —300 M, HIHpHHOH 80 — 100 M H TOJIH^HHOH 
30—40 m. BepTHKajiBHBie h ^naroHajiBHBie TpenjHHBi HAyT MecTaMH ot Bepxa 
hjihtbi ao ee ocHOBaHHH h hbcto o6pa3yioT TeMHBie yBjia>KHeHHBie npocTpaHCTBa. 

B nepBon nenjepe b Mae 1964 r. aoQbito 23 ocTpoyxnx hohhhijbi, bo BTopon 
b Komje hiojih 1964 r. o6Hapy>KeHO CKonjieHne sthx 3 BepBKOB ao 1200—1300 
ocoSen. Ohh chaojih chjiohihoh A B yx-, TpexcjioiraoH Maccon h SecnpepBiBHO 
MeHHJiHCB MecTaMH. Bhh 3 naAaji Kaji, jiHJiacn Mona, CBinajracB 3KTonapa3HTBi 
(b ochobhom KJiemH Spinturnicidae) , KOTopBie b Sojibhiom KOJinnecTBe naAajin 
CBepxy h aKTHBHo HanoJi3ajiH CHH3y. B stoh kojiohhh oScjieAOBaHO 405 ocTpo- 
yxHx hohhhh;. Ha hhx o6Hapy?KeHBi ^jieHHCTOHorne, OTHoenmnecH k 12 BHAaM 
h $opMaM (TaSji. 2). HanSojiee MHoronHCJieHHBiMH 6 bijih cnen;H(|)HHecKHe na- 
pa 3 HTBi hohhhh; Spinturnix myoti Kol., a TaK>Ke Ichoronyssus granulosus Kos. 
h MyxH ceM. Nycteribiidae. 
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T a 6 ji h n; a 2 

CocTaB qjieHHCTOHornx, cofipaHHbix c ocTpoyxiix hotohi; H3 ynjejibH Aft^arap 
(MoHpaK), 3aiicaHCKHH paiioH BocTo*iHO-Ka 3 axcTaHCKOH ofoiacTH, 30 hiojih 1964 r. 
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Spinturnix myoti Kol. . . . 

349 

6391 

86.42 

15.78 

54 

69.86 

96.99 

Ichoronyssus granulosus Kol. 

67 

161 

16.54 

0.39 

11 

13.37 

2.37 

Nycteribiidae g. sp. 
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Ichoronyssus sp 
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Cimex sp. 
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Ornithonyssus sp 
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Spinolaelaps jaksoni Radf. 
Eulaelaps stabularis 
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(C. L. Koch). 
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B pacnpeAeJieHHH caMijoB, caMOK h hhm(|) S. myoti Me>KAy HonmmaMH 
pa3Horo nojia He o6Hapy>KHBaeTCH cym,ecTBeHHBix pa3JiHHHH, hto xapaKTepHo 
AJIH 3HH30HHBIX 3KTOHapa3HTOB HpH CKOHJieHHH H03B0H0HHBIX X03HeB. CpeftH 

S. myoti npeoSjiaflajm caMKH h hhm(J)bi (30.7 h 42.0%). IIpHMepHo Tanoe >Ke 
cooTHoraeHne Ha6jiioAaeTCH h b MHKpononyjiHijHH /. granulosus (caMOK — 
53.4 h hhm$ — 24.2%). 

CjieAyeT oTMeTHTB, hto Ha o6cjieAOBamiBix Hoqmmax hbho npeoGjia^aioT 
hx cneiiH^HHecKHe napa3HTBi. Ecjih ohh h MoryT nepeHOCHTB B036yAHTejien 
6ojie3HeH, to tojibko b npe^ejiax BH^a hjih y3KOH rpynnBi bh^ob xo3aeB. 


JlHTepaTypa 

Tarnji bi^e b A. A. 1966. OcTpoyxan Horaima Myotis oxygnathus Mont, b 3ancaH- 
ckoh KOTJiOBHHe. B c6.: MaTepnajiH ce^BMon HaynHO-npaKTiinecKOH KOH^epeHnjim 
HHCTHTyTa h KOH<j)epeHn,HH Bpanen oOjiacTen CeBepHoro Ka3axcTaHa. H3,n;. «Ka- 
3axcTaH», AjiMa-ATa : 85—87. 


ON ARTHROPODS COLLECTED FROM MYOTIS MISTACINUS KOHL. 

AND M. OXYGNATHUS MONT. IN ZAISAN HOLLOW 

A. A. Tagiltzev 

SUMMARY 

Materials are given on the biology and ectoparasites of Myotis mistacinus Kohl, and 
M. oxygnathus Mont, from the delta of the Cherny Irtish and foothills of Monrak (the south¬ 
eastern part of Zaisan hollow). 












